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RADIO MARELLI - Mod. AM/FM 166. Apparecchio a modulazione d'ampiezza e di frequenza. Onde medie da 515 a 1640 kc/s. Ondc 
oorte da 3200 a 10100 kc/s. Modulazione di frequenza da 87,5 a 100,5 Mc/s. MF/FM a 10,7 Mc/s, MF/AM a 455 ke/e. 


























